ADOLE SCHUTZ 


OBYWATEL ZIEMSKI. 


Zmarł 15 grudnia br., opatrzony ŚŚ. Sa- 
kramentami, w Białej Wielkiej w Króle- 
stwie Polskiem, przeżywszy 80 lat. 


